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Unterrichtung 

über die gemäß §93 der Geschäftsordnung 
an die Ausschüsse überwiesenen Vorlagen 

(Eingangszeitraum 14. Januar bis 3. Februar 1998) 


1. Überweisung von Unterrichtungen durch das Europäische 
Parlament gemäß § 93 Abs. 1 GO 

1.1 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Tagung des Europäi- 
schen Rates vom 16. und 17. Juni in Amsterdam 

(EuB-EP 297) 

überwiesen: Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (f) 

Auswärtiger Ausschuß 

Innenausschuß 

Verteidigungsausschuß 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

Haushaltsausschuß 


1 . 2 Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Konferenz der Ver- 
tragsparteien des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderun- 
gen (COP-3) vom 1. bis 10. Dezember 1997 in Kyoto 

(EuB-EP 337) 

überwiesen; Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

1.3 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Bericht des Nicht- 
ständigen Ausschusses für die Weiterbehandlung der Empfehlungen 
zu BSE 

(EuB-EP 338) 

überwiesen: Ausschuß für Gesundheit (f) 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 
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1 .4 Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Bericht der Kom- 
mission „Beschäftigung in Europa -■ 1997" 

(EuB-EP 339) 

überwiesen: Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (f) 

Ausschuß für Wirtschaft 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 


1 .5 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Vertrag von Amster- 
dam 

(EuB-EP 340) 

überwiesen: Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (f) 

Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung 

Auswärtiger Ausschuß 

Innenausschuß 

Rechtsausschuß 

Ausschuß für Wirtschaft 

Verteidigungsausschuß 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 


1 .6 Entschließung des Europäischen Parlaments über den Aktionsplan zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität 

(EuB-EP 341) 

überwiesen: Innenausschuß (f) 

Rechtsausschuß 

Ausschuß für Famüie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

Haushaltsausschuß 


1.7 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Entwurf einer Ent- 
schließung des Rates zur Festlegung der Prioritäten für die Zusam- 
menarbeit im Bereich Justiz und Inneres für den Zeitraum vom 1. Ja- 
nuar 1998 bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam 

(EuB-EP 342) 

überwiesen: Innenausschuß (f) 

Rechtsausschuß 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 
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1.8 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Mitteilung der Kom- 
mission: „Aktionsplan für den Binnenmarkt" 

(EuB-EP 343) 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f) 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 

Haushaltsausschuß 

1.9 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Bericht der Kommis- 
sion über die Bauproduktenrichtlinie 

(EuB-EP 344) 

überwiesen: Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau (f) 

Ausschuß für Wirtschaft 

1.10 Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Zukunft des Eu- 
ropäischen Sozialfonds 

(EuB-EP 345) 

überwiesen: Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (f ) 

Ausschuß für Wirtschaft 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 

Haushaltsausschuß 

1.11 Beschluß über den Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Bei- 
tritt der Europäischen Gemeinschaft zu dem Übereinkommen der Wirt- 
schaftskommission für Europa der Vereinten Nationen über die An- 
nahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Aus- 
rüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut 
und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die ge- 
genseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vor- 
schriften erteilt werden („Geändertes Übereinkommen von 1958") 

(EuB-EP 346) 

überwiesen; Ausschuß für Verkehr 

1.12 Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der 
Kommission „Agenda 2000 - Eine stärkere und erweiterte Union" 

(EuB-EP 347) 

überwiesen: Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (f) 

Auswärtiger Ausschuß 

Innenausschuß 

Rechtsausschuß 

3 



Drucksache 13/9819 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Finanzausschuß 

Ausschuß für Wirtschaft 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

Ausschuß für Gesundheit 

Ausschuß für Verkehr 

Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau 

Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung, Technologie und 
Technikfolgenabschätzung 

Ausschuß für Fremdenverkehr und 
Tourismus 

Haushaltsausschuß 


1.13 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Mitteilung der Kom- 
mission „Agenda 2000'': Finanzrahmen der Union für den Zeitraum 
2000 - 2006 und künftiges Finanzierungssystem 

(EuB-EP 348) 

überwiesen: Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (f) 

Auswärtiger Ausschuß 

Innenausschuß 

Rechtsausschuß 

Finanzausschuß 

Ausschuß für Wirtschaft 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

Ausschuß für Gesundheit 

Ausschuß für Verkehr 

Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau 
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Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung, Technologie und 
Technikfolgenabschätzung 

Ausschuß für Fremdenverkehr und 
Tourismus 

Haushaltsausschuß 


1.14 Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Schlußfolgerun- 
gen der Tagungen des Europäischen Rates in Luxemburg vom 21. No- 
vember und vom 12./13. Dezember 1997 und zur Amtszeit des luxem- 
burgischen Vorsitzes 

(EuB-EP353) 

überwiesen: Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (f) 

Auswärtiger Ausschuß 

Innenausschuß 

Rechtsausschuß 

Finanzausschuß 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ausschuß für Gesundheit 

Ausschuß für Verkehr 

Ausschuß für Fremdenverkehr und 
Tourismus 

Haushaltsausschuß 


1.15 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Durchführung des Le- 
gislativprogramms und anderer Aktivitäten für 1997 und zum Arbeits- 
programm der Kommission für 1998 

(EuB-EP354) 

überwiesen: Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (f) 

Auswärtiger Ausschuß 

Innenausschuß 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Ausschuß für Gesundheit 
Ausschuß für Verkehr 
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2. Überweisung von EU-Vorlagen gemäß § 93 Abs. 1 GO 

2. 1 Europäische Union - Der Rat 

Bestimmungen über die externen Beziehungen von Europol zu EU' 
Stellen 

Ratsdok. 08031/5/97 

überwiesen; Innenausschuß (f) 

Rechtsausschuß 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Uiüon 


2.2 Europäische Union - Der Rat 

Bestimmungen über die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
durch Europol an Drittstaaten und Drittstellen 

Ratsdok. 08032/8/97 

überwiesen: Innenausschuß (f) 

Rechtsausschuß 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 

2.3 Europäische Union - Der Rat 

Entwurf von Bestimmungen über die externen Beziehungen von Eu- 
ropol zu Drittstaaten und Nicht-EU-Stellen 

Ratsdok. 08034/6/97 

überwiesen: Innenausschuß (f) 

Rechtsausschuß 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 

2.4 Europäische Union - Der Rat 

Bestimmungen über die Entgegennahme der von Drittstaaten und 
Drittstellen gelieferten Informationen durch Europol 

Ratsdok. 08033/5/97 

überwiesen: Innenausschuß (f) 

Rechtsausschuß 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 


2.5 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
94/67/EG über die Verbrennung gefährlicher Abfälle 

KOM (97) 604 endg.; Ratsdok. 12756/97 

überwiesen: Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 
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2.6 Mitteilung der Kommission zum Thema Umwelt und Beschäftigung 
(Die Schaffung nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen in Europa) 

KOM (97) 592 endg.; Ratsdok. 12717/97 

überwiesen: Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (f) 

Ausschuß für Wirtschaft 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ausschuß für Verkehr 

Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau 

Ausschuß für Fremdenverkehr und 
Tourismus 

2.7 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Grenzwerte für Schwefel- 
dioxid, Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft 

KOM (97) 500 endg.; Ratsdok. 12718/97 

überwiesen: Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (f) 

Ausschuß für Gesundheit 

Ausschuß für Verkehr 

2.8 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Eröffnung und 
Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für bestimmte Fi- 
schereierzeugnisse mit Ursprung in Ceuta 

KOM (97) 617 endg.; Ratsdok. 12818/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 


2.9 Vorschlag für einen Beschluß des Rates über den von der Gemeinschaft 
in dem gemäß dem am 1. Februar 1995 in Kraft getretenen Europa-Ab- 
kommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mit- 
gliedstaaten einerseits und der Republik Bulgarien andererseits ein- 
gesetzten Assoziationsrat einzunehmenden Standpunkt zur Ausfuhr 
bestimmter Stahlerzeugnisse aus der Republik Bulgarien in die Eu- 
ropäische Gemeinschaft 

Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Ausfuhr be- 
stimmter EGKS-Stahlerzeugnisse aus der Republik Bulgarien in die Eu- 
ropäische Gemeinschaft im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 1998 
(Erneuerung des mit dem Beschluß Nr. 3/95 des Assoziationsrates ein- 
geführten und mit dem Beschluß Nr. 1/96 verlängerten Systems der 
doppelten Kontrolle) 

KOM (97) 612 endg.; Ratsdok. 12795/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 


7 



Drucksache 13/9819 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


2.10 Entwurf 

26. Finanzbericht über den Europäischen Ausrichtungs- und Garan- 
tiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie - Haus- 
haltsjahr 1996 - 

KOM (97) 589 endg.; Ratsdok. 13100/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (f) 

Haushaltsausschuß 

2.11 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
über die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2080/92 zur Ein- 
führung einer gemeinschaftlichen Beihilferegelung für Aufforstungs- 
maßnahmen in der Landwirtschaft 

KOM (97) 630 endg.; Ratsdok. 131*11/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (f) 

Haushaltsausschuß 

2.12 Bericht der Kommission an den Europäischen Rat 
„Eine bessere Rechtsetzung - 1997'' 

KOM (97) 626 endg.; Ratsdok. 13002/97 

überwiesen: Rechtsausschuß (f) 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 

2.13 Vorschlag für einen Beschluß des Rates über den von der Gemeinschaft 
in dem gemäß dem am 1. Februar 1995 in Kraft getretenen Europa- Ab- 
kommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mit- 
gliedstaaten einerseits und der Slowakischen Republik andererseits 
eingesetzten Assoziationsrat einzunehmenden Standpunkt zur Ausfuhr 
bestimmter Stahlerzeugnisse aus der Slowakischen Republik in die Eu- 
ropäische Gemeinschaft 

Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Ausfuhr 
bestimmter EGKS- und EG-Stahlerzeugnisse aus der Slowakischen 
Republik in die Europäische Gemeinschaft im Zeitraum 1. Januar bis 
31. Dezember 1998 (Erneuerung des mit dem Beschluß Nr. 2/95 des 
Assoziationsrates eingeführten und durch den Beschluß Nr. 1/97 ver- 
längerten Systems der doppelten Kontrolle) 

KOM (97) 595 endg.; Ratsdok. 12730/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 

2.14 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen 
über das Sonderprogramm zur Förderung von Frieden und Versöh- 
nung im Nordirland und den Grenzbezirken Irlands (1995-1999) 

KOM (97) 642 endg.; Ratsdok. 12971/97 

überwiesen: Auswärtiger Ausschuß (f) 
Haushaltsausschuß 
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2.15 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über den Abschluß des 
Abkommens in Form eines Briefwechsels zur Änderung des Abkom- 
mens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Ge- 
meinschaft und der Republik Bulgarien über die gegenseitige Einräu- 
mung von Zollkontingenten für bestimmte Weine sowie zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 933/95 zur Eröffnung und Verwaltung von 
Gemeinschaftszollkontingenten für bestimmte Weine 
KOM (97) 603 endg.; Ratsdok. 12871/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 


2.16 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Ver- 
ordnung (EG) Nr. 1808/95 des Rates vom 24. Juli 1995 zur Eröffnung 
und Verwaltung von im GATT gebundenen Gemeinschaftszollkontin- 
genten und bestimmten anderen Gemeinschaftszollkontingenten für 
einige landwirtschaftliche und gewerbliche Erzeugnisse sowie Fi- 
schereierzeugnisse und zur Einführung eines Verfahrens zur Änderung 
oder Anpassung dieser Zollkontingente 
KOM (97) 640 endg.; Ratsdok. 13079/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f) 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 


2.17 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Einführung eines 
Mechanismus für ein Einschreiten der Kommission zur Beseitigung be- 
stimmter Handelsbehinderungen 

KOM (97) 619 endg.; Ratsdok. 12881/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f) 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen LFnion 


2.18 Entwurf eines Berichts des Rates (Allgemeine Angelegenheiten) an 
den Europäischen Rat über die Erweiterung der Union und die 
Agenda 2000 

Ratsdok. 12909/97 

überwiesen: Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (f) 

Auswärtiger Ausschuß 

Innenausschuß 

Rechtsausschuß 

Finanzausschuß 

Ausschuß für Wirtschaft 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
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Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

Ausschuß für Gesundheit 

Ausschuß für Verkehr 

Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau 

Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung, Technologie und 
Technikfolgenabschätzung 

Ausschuß für Fremdenverkehr und 
Tourismus 

Haushaltsausschuß 


2.19 Vorschlag für einen Beschluß des Rates über den von der Gemeinschaft 
in dem gemäß dem am 1. Februar 1995 in Kraft getretenen Europa-Ab- 
kommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mit- 
gliedstaaten einerseits und Rumänien andererseits eingesetzten Asso- 
ziationsrat einzunehmenden Standpunkt zur Ausfuhr bestimmter 
Stahlerzeugnisse aus Rumänien in die Europäische Gemeinschaft 

Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Ausfuhr be- 
stimmter EGKS-Stahlerzeugnisse aus Rumänien in die Europäische Ge- 
meinschaft im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 1998 (Erneuerung 
des mit dem Beschluß Nr, 3/95 des Assoziationsrates eingeführten und 
durch den Beschluß Nr. 2/96 verlängerten Systems der doppelten Kon- 
trolle) 

KOM (97) 594 endg.; Ratsdok. 12729/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 

2.20 Dritter Jahresbericht der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der 
Regionen 

Der Finanzierungsmechanismus des Europäischen Wirtschaftsraums 

KOM (97) 567 endg.; Ratsdok. 13190/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f) 
Haushaltsausschuß 


2.21 Vorschlag für einen Beschluß des Rates über die vorläufige Anwen- 
dung gewisser Zusatzprotokolle zu den Freihandelsabkommen und 
den Europa-Abkommen mit der Republik Lettland und der Republik 
Litauen 

KOM (97) 649 endg.; Ratsdok. 13195/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 
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2 . 22 Vorschlag für einen Beschluß des Rates über die vorläufige Anwendung 
einer Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Arabischen Republik Ägypten über den Handel mit Textilwaren 

KOM (97) 647 endg.; Ratsdok. 13196/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 


2.23 Bericht der Kommission an den Rat über die regionale Zusammenar- 
beit in Europa 

KOM (97) 659 endg.; Ratsdok. 13051/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f) 

Auswärtiger Ausschuß 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 


2.24 Entwurf einer Entschließung des Rates zu den Beschäftigungspoliti- 
schen Leitlinien 1998 

KOM (97) 676 endg.; Ratsdok. 13115/97 

überwiesen: Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (f) 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 


2.25 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Ver- 
ordnung (EG) Nr. 70/97 über die Einfuhrregelung der Gemeinschaft 
für Waren mit Ursprung in den Republiken Bosnien-Herzegowina, 
Kroatien, der Bundesrepublik Jugoslawien und der ehemaligen Ju- 
goslawischen Republik Mazedonien sowie für Wein mit Ursprung in 
der Republik Slowenien 
KOM (97) 637 endg.; Ratsdok. 13001/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f) 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 


2.26 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen 

Elemente für die Berechnung der jährlichen Angleichungen der Dienst- 
bezüge der Beamten der Europäischen Gemeinschaften gemäß des 
Statuts der Beamten 

Bezugszeitraum: 12 Monate vor dem 1. Juli 1997 

SEK (97) 2259 endg.; Ratsdok. 13215/97 

überwiesen: Innenausschuß (f) 

Haushaltsausschuß 
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2.27 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen über 
die Koordinierung der Maßnahmen für kleine und mittlere Unterneh- 
men (KMU) und das Handwerk 1997 

KOM (97) 610 endg.; Ratsdok. 12811/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f ) 
Haushaltsausschuß 

2.28 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Ver- 
ordnung (EG) Nr. 3070/95 vom 21. Dezember 1995 zur Einführung eines 
Pilotprojekts für Satellitenortung im NAFO-Regelungsbereich 

KOM (97) 671 endg.; Ratsdok. 13281/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

2.29 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Ver- 
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen 
Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Ge- 
meinschaft zu- und abwandern, auf Staatsangehörige von Drittländern 

KOM (97) 561 endg.; Ratsdok. 13485/97 

überwiesen: Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

2.30 Jahresbericht der Kommission an den Rat über die Durchführung des 
Programms zur Neuordnung des Systems landwirtschaftlicher Erhe- 
bungen in Griechenland 

Jahr 1996 

KOM (97) 665 eng.; Ratsdok. 13345/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

2.31 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Ursprungs- 
nachweise für bestimmte, in der Gemeinschaft in den zollrechtlich frei- 
en Verkehr übergeführte Textilwaren des Abschnitts XI der Kombi- 
nierten Nomenklatur sowie über die Voraussetzungen für die Aner- 
kennung dieser Nachweise 

KOM (97) 544 endg.; Ratsdok. 13259/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 

2.32 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Siebten Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1866/86 über bestimmte technische Maß- 
nahmen zur Erhaltung der Fischereiressourcen in der Ostsee, den Bel- 
ten und dem Öresund 

KOM (97) 675 endg.; Ratsdok. 13340/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
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2.33 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Ver- 
ordnung des Rates (EG) Nr. 1734/94 vom 11. Juli 1994 über die Finan- 
zielle und Technische Zusammenarbeit mit den Besetzten Gebieten 

KOM (97) 552 endg.; Ratsdok. 13402/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f) 
Haushaltsausschuß 


2.34 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
über die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates für 
umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende land- 
wirtschaftliche Produktionsverfahren 

KOM (97) 620 endg.; Ratsdok. 13380/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (f) 

Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 


2.35 Bericht der Kommission 

I. über die Folgemaßnahmen zu den Bemerkungen in den Ent- 
schließungen des Europäischen Parlaments, die den Beschlüssen 
über die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans 
sowie der Haushaltspläne der EGKS und des EEF als Anhang bei- 
gegeben sind, 

II. über die Folgemaßnahmen zu den der Empfehlung des Rates zur 
Entlastung beigefügten Erläuterungen, 

III. über die Antworten der Mitgliedstaaten auf die Bemerkungen des 
Rechnungshofs in seinem Jahresbericht 

betreffend das Haushaltsjahr 1995 

KOM (97) 571 endg.; Ratsdok. 12865/97 

überwiesen: Haushaltsausschuß 


2.36 Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Festlegung eines 
Mehrjahres-Rahmenprogramms für Maßnahmen im Energiebereich 
(1998-2002) und damit verbundene Maßnahmen 

KOM (97) 550 endg.; Ratsdok. 13035/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f ) 

Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung, Technologie und 
Technikfolgenabschätzung 

Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 

Haushaltsausschuß 
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2.37 Vorschlag für einen Beschluß des Rates über den von der Gemeinschaft 
in dem gemäß dem am 1. Februar 1995 in Kraft getretenen Europa- Ab- 
kommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mit- 
gliedstaaten einerseits und der Tschechischen Republik andererseits 
eingesetzten Assoziationsrat einzunehmenden Standpunkt zur Ausfuhr 
bestimmter Stahlerzeugnisse aus der Tschechischen Republik in die 
Europäische Gemeinschaft 

Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Ausfuhr be- 
stimmter EGKS- und EG-Stahlerzeugnisse aus der Tschechischen 
Republik in die Europäische Gemeinschaft im Zeitraum 1. Januar bis 
31. Dezember 1998 (Erneuerung des mit dem Beschluß Nr. 2/96 des 
Assoziationsrates eingeführten und mit dem Beschluß Nr. 4/96 verlän- 
gerten Systems der doppelten Kontrolle) 

KOM (97) 660 endg.; Ratsdok. 13325/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 

2.38 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zum Erlaß von Durch- 
führungsvorschriften zu dem Kooperationsabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der ehemaligen Jugoslawische 
Republik Mazedonien 

KOM (97) 538 endg.; Ratsdok. 13188/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 

2.39 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Aufteilung der Fang- 
quoten für in den Gewässern der Färöer fischende Fischereifahrzeuge 
auf die Mitgliedstaaten für 1998 

KOM (97) 662 endg.; Ratsdok. 12859/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

2.40 Vorschlag für einen Beschluß des Rates über den Abschluß des Proto- 
kolls zur Anpassung der Handelsaspekte des Abkommens über Frei- 
handel und Handelsfragen zwischen den Europäischen Gemeinschaf- 
ten einerseits und der Republik Estland andererseits zur Berücksichti- 
gung des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und 
des Königsreichs Schweden zur Europäischen Union und der Ergeb- 
nisse der Agrarverhandlungen der Uruguay-Runde einschließlich der 
Verbesserung der bestehenden Präferenzregelung 

KOM (97) 558 endg.; Ratsdok. 13130/97 

überwiesen; Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

2.41 Jahresbericht der Kommission an den Rat über die Durchführung des 
Programms zur Neuordnung des Systems landwirtschaftlicher Erhe- 
bungen in Griechenland (1986-1996) 

KOM (97) 666 endg.; Ratsdok. 13433/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
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2.42 Vierter Bericht der Kommission über die Durchführung des Beschlus- 
ses zur Gewährung von Zinszuschüssen der Gemeinschaft für Darle- 
hen an kleine und mittlere Unternehmen im Rahmen der befristeten 
Darlehensfazilität der Europäischen Investitionsbank (KMU-Fazilität) 

KOM (97) 645 endg.; Ratsdok. 13149/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f) 
Haushaltsausschuß 

2.43 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über Maßnahmen zur 
Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände für Fischereifahr- 
zeuge unter lettischer Flagge (1998) 

KOM (97) 664 endg.; Ratsdok. 13018/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

2.44 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Aufteilung der Fang- 
quoten für in den Gewässern Litauens fischende Fischereifahrzeuge 
auf die Mitgliedstaaten (1998) 

KOM (97) 655 endg.; Ratsdok. 13021/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

2.45 Jahresbericht der Kommission an den Rat über die Durchführung des 
Programms zur Neuordnung des Systems landwirtschaftlicher Erhe- 
bungen in Griechenland 

Jahr 1995 

KOM (97) 667 endg.; Ratsdok. 13344/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 


2.46 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über Maßnahmen zur 
Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände für Fischereifahr- 
zeuge unter der Flagge Litauens (1998) 

KOM (97) 657 endg.; Ratsdok. 13020/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 


2.47 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen 
Umsetzung der Unionsstrategie im Bereich der Verteidigungsindustrie 

KOM (97) 583 endg.; Ratsdok. 13209/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft (f ) 
Verteidigungsausschuß 
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2.48 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Aufteilung der Fang- 
quoten für in den Gewässern Lettlands fischende Fischereifahrzeuge 
auf die Mitgliedstaaten (1998) 

KOM (97) 663 endg.; Ratsdok. 13019/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 


2.49 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Ausweitung des mit 
der Verordnung (EG) Nr, 1490/96 auf Polyester-Spinnfasern mit Ur- 
sprung in Belarus eingeführten endgültigen Antidumpingzolls auf die 
Einfuhren von Kabeln aus Polyester-Filamenten aus Belarus und zur 
Erhebung des ausgeweiteten Zolls auf solche gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 693/97 der Kommission zollamtlich erfaßten Einfuhren 
KOM (97) 672 endg.; Ratsdok. 12777/97 

überwiesen: Ausschuß für Wirtschaft 


2.50 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Ra- 
tes zur Änderung der Richtlinie 92/23/EWG des Rates über Reifen von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und ihre Montage 

KOM (97) 680 endg.; Ratsdok. 13444/97 

überwiesen: Ausschuß für Verkehr 


2.51 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinien 89/48/EWG und 92/51/EWG 
über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähi- 
gungsnachweise und zur Ergänzung der Richtlinien 77/452/EWGr 
77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/t026/EWG, 78/1027/EWG, 
80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG 
und 93/16/EWG über die Tätigkeiten der Krankenschwester und des 
Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des 
Zahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des Architekten, des Apo- 
thekers und des Arztes 
KOM (97) 638 endg.; Ratsdok. 13391/97 

überwiesen: Ausschuß für Gesundheit (f) 

Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung, Technologie und 
Technikfolgenabschätzung 


2.52 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Ver- 
ordnung (EG) Nr. 702/97 zur Eröffnung und Verwaltung von autono- 
men Gemeinschaftszollkontingenten für bestimmte Fischereierzeug- 
nisse 

KOM (97) 658 endg.; Ratsdok. 12753/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
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2.53 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen 

Bekämpfung der organisierten Kriminalität in den neuen unabhängi- 
gen Staaten 

SEK (97) 2214; Ratsdok. 13343/97 

überwiesen: Innenausschuß (f) 

Rechtsausschuß 

2.54 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen 

Die Eignung von Blut- und Plasmaspendern und das Screening ihrer 
Spenden - eine Erhebung über die Vorschriften und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (1997) 

SEK (97) 2298; Ratsdok. 13175/97 

überwiesen: Ausschuß für Gesundheit 

2.55 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen 

Leitlinien der Europäischen Union über Umweltindikatoren und ein 
„grünes" Rechnungssystem KOM (94) 670; Tätigkeitsbericht über die 
Integration von Umwelt- und Wirtschaftsinformationssystemen 

SEK (97) 2314; Ratsdok. 13378/97 

überwiesen: Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (f) 

Ausschuß für Wirtschaft 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Ausschuß für Verkehr 


2.56 Zweiter Bericht der Kommission über das System zur Kontrolle der tra- 
ditionellen Eigenmittel (Zeitraum 1993-1996) 

KOM (97) 673 endg.; Ratsdok. 13417/97 

überwiesen: Haushaltsausschuß 


2.57 Vorschlag für eine Verordnung (EG, Euratom) des Rates zur Durch- 
führung des Beschlusses 94/728/EG, Euratom über das System der 
Eigenmittel der Gemeinschaften (kodifizierte Fassung) 

KOM (97) 652 endg.; Ratsdok. 13251/97 

überwiesen: Haushaltsausschuß 


2.58 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Festlegung der zuläs- 
sigen Gesamtfangmengen und entsprechender Fangbedingungen für 
bestimmte Fischbestände oder -bestandsgruppen (1998) 

KOM (97) 669 endg.; Ratsdok. 12855/97 

überwiesen: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
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2.59 Vorschlag für einen Beschluß des Rates über die Unterzeichnung und 
den Abschluß einer internationalen Vereinbarung in Form einer Ver- 
einbarten Niederschrift über Normen für humane Fangmethoden zwi- 
schen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von 
Amerika 

KOM (97) 726 endg.; Ratsdok. 13522/97 

überwiesen: Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (f) 

Ausschuß für Wirtschaft 


2.60 Vorschlag für eine Verordnung (EG, Euratom) des Rates über die Hilfe 
für die beitrittswilligen Länder in Mittel- und Osteuropa im Rahmen 
der Heranführungsstrategie 

KOM (97) 634 endg.; Ratsdok. 13655/97 

überwiesen: Ausschuß für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (f) 

Auswärtiger Ausschuß 

Innenausschuß 

Finanzausschuß 

Ausschuß für Wirtschaft 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ausschuß für Fremdenverkehr und 
Tourismus 

Haushaltsausschuß 


3. Sonstige gemäß § 93 Abs. 2 GO zum Verhandlungsgegen- 
stand erklärte EU-Drucksachen 


3 . 1 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
zum Thema „Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung" 

KOM (96) 567 endg.; Ratsdok. 12957/96 

überwiesen: Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 
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